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ROSA PIMPINELLIFOLIA, 


(V'ir. flore albo submultiplici. ) 


Voyez vol. i de cet ouvrage, page 84, var. 0 


LE ROSIER PIMPRENELLE RLANC, 

( Varíete a fleurs (loables.) 


DESCRIPTION. 

Arbrisseau rameux ([ui s’éléve en buisson á la hauteur de 
deux pieds et demi, ou environ. Ses tiges sont armées dun 
grand nombre d’aiguillons inégaux, les uns droits, les autres 
recourbés. Les folióles, au nombre de cinq, sept, 011 neuf, 
d un vert-gai en-dessus, plus pales et cpielquefois rougeátres 
en-dessous ? sont rondes ou ovales-arrondies, profondement 
dentées. Elles sont portees par des pétioles quelquefois gla- 
bres, plus souvent muñís de petits aiguillons jaunátres et cro- 
chus, ayant á leur base deux stipules bifides, assez larges, den- 
ticulées en leur bord. Les fleurs naissent solitaires a l’extrémité 
des rameaux qui croissent le long des branches principales. 
Le pédoncule qui les supporte, en general renflé au sommet 
et aminci á la base, est couvert de poils spinuliforines, sur- 
montés de petites glandes. Le tube du cálice, presque rond, 
est entierement glabre, et coloré en partie, á lextérieur, d’une 
teinte de rouge-brun. Les divisions du limbe, entiéres, poin- 
tues au sommet, sont également glabres á lextérieur, et coton- 
neuses intérieurement. Corolle de huit á dix rangs de pétales 



















































